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scheinend drei Phasen. Da jedoch diese Phasen sich in einander losen, so kann man auch noch Losungen von Wasser und Phenol, Wasser und Anilin, und Phenol und Anilin haben. Die Losung von Phenol und Anilin in Wasser geht nun (S. 439) so vor sich, class sich zwei Schichten bilden, eine mit vielem Phenol bezw. Anilin, eine nait wenigem. Also giebt eine solche Losung schon zwei Phasen. Sodann kann aus der Phenol-Anilinlosung eine bis etwa 30° feste Verbindung von Phenol und Anilin ausfallen, welche. nach der Formel C^II-,. NH2 .HO.CtiH6 zusammengesetzt ist und eine neue Phase ergiebt. End-lich haben wir das Dampfgemisch als Phase. Von letztereru sehen wir ab.
Nimmt man erst Wasser und Phenol und geht von tiefen Tern-peraturen aus. so hat man die beiden festen Phasen Eis und Phenol. Erhoht man die Temperatur, so wird zuletzt Eis sclmielzen, Phenol lost sich dann im Wasser, dadurch wird die Schmelzternperatur herab-gedriickt. Bei — 0,9° soil bereits Losung vorhaiiden seiu. Nunmehr haben wir Eis und Phenol und Phenollosung im Gleichgewicht. Wenn alles Eis geschmolzen ist, was bei weiterer Temperaturerhohung bis 0° geschehen ist, bleibt nur Phenol und Losung. Von t = — 0,9° bis t = 0° geht also eine Gleichgewichtscurve fur Eis und Phenol und eine zweite fiir Phenol und Phenollosung. Die erste 1st bei £ = 0° zuEnde, die zweite geht weiter. Bei Temperaturerhohung uber 0° hinaus bereitet sich nun in der Losung die Schichturig vor, wo-durch diese Losung als aus zwei Phasen bestehend angesehen werden kann, bei t = 1,5° haben wir dann Phenol, schwache Losung, starke Losung. Von t = 1,5° gehen also abermals zwei Gurven aus, eine fur Phenol und die schwache Losung, eine andere fiir die beiden Losungen, also eine fiir eine feste und nussige Phase, die andere fiir zwei nussige Phasen. Auf der letzteren giebt es einen Punkt, in welchem beide Losungen einander gleich werden, zu welchem man auf doppelte Weise gelangen kann, durch Starkung der schwachen oder durch Schwachung der starken Losung. Kiihlt man diese Phase ab, so scheidet sich zuletzt Phenol aus.
Wasser und Anilin verhalten sich ganz analog; wenn man jedoch die beiden Losungen abkuhlt, so scheidet sich nicht Anilin aus, son-dern Eis. Also giebt es eine Temperatur, sie betragt — 0,5°, bei welcher die drei Phasen Eis, schwache Anilinlosung, starke Anilin-losung im Gleichgewicht sind. Von dieser Teinperatur ab gehen wieder zwei Gleichgewichtscurven, eine fiir Eis und die starke Losung, die andere fur die beiden Loungen, jene endet wieder bei 0°. Ausserdem muss es noch eine Curve geben fur Eis und die schwache Losung. Kuhlt man das System Eis-Starke Losung ab, so scheidet sich bei —12° festes Anilin aus und es bleibt eine dritte mittlere Losung. Bei — 12° haben wir also die drei Phasen Eis, Anilin, mittlere Losung. Gehen wir dann von —12° zu hoheren Temperaturen, so gilt eine